ANDRZEJ CIEPLINSKI 


przeżywszy lat 37, po długićj i ciezkiéj chorobie opatrzony sw. Sakramentami, 


zmarł w dniu 28 Grudnia 1879 r. 


Stroskana żona z familią zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok we Czwartek 


dnia 25 Grudnia o godz. 3 popołudniu z Zakładu Klinicznego wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Druk W. Korneckiego w Krakowie. 
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